Panasonic 




Model No. 



TY-FB10HD 



HD-sDi mti- K ( ^mm ) mmm 



HD-SDI Terminal Board with Audio 
Operating Instructions 

Before connecting, operating or adjusting tliis product, please read 
these instructions completely. Please keep tliis manual for future 
reference. 



HD-SDI Terminal Board mit Audio 
Bedienungsanleitung 

Vor dem Anschluli, Betrieb oder der Einstellung dieses Cerates 
lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vollstandig durch. 
Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung als zukunftige 
Referenz sorgfaltig auf. 



Piastra terminate HD-SDI con audio 
Istruzioni per I'uso 

Prima di collegare, utilizzare o regolare questo apparecchio, 
ieggere attentamente le presenti istruzioni. 
Conservare poi il manuale per ogni eventuale futura 
consultazione. 



Plaque a bornes HD-SDI avec son 
Mode d'emploi 

Avant d'effectuer quelque raccordement que ce soit ou de regler 

I'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. 
Conservez ce mode d'emploi pour reference. 



Tarjeta de terminates HD-SDI con audio 
Manual de instrucciones 

Antes de conectar, utilizar o ajustar este producto, lea 

completamente este manual de instrucciones. 

Guarde este manual para consultarlo en el futuro en caso de ser 

necesario. 
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SD-SDI Srcl* HD-SDI x:hm^t? 
(CRT. LCD. PDP) 









SL0T1 
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SLOTS 





SD-SDI Srd* HD-SDI 

SD-SDI : 75 Q^lft^-T^'JU 5C-2V 
HD-SDI : 75 Q^lfi^-^^'Jb 5C-FB 

SD-SDI 



200 m 
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SD-SDI Srd* 
HD-J 
(f^iJ) 



HD-SDI liiMmt)<^^^m 



(CRT. LCD. PDP) 
KB HD-SDI Ki:/&;orUS^ 
SD-SDI iH^^^lt^^iit)^^. 





fV 
(Hz) 




fH 
(kHz) 


(MHz) 










1 


1125 (1080)/ 601 : 59.941 


60 


2:1 Interlace 


33.75 


74.25 


1920 


2200 


1080 


1125 


2 


1125 (1080)/ 501 


50 


2:1 Interlace 


28.125 


74.25 


1920 


2640 


1080 


1125 


3 


750 (720) /60p : 59.94p 


60 


Progressive 


45 


74.25 


1280 


1650 


720 


750 


4 


750 (720) /50p 


50 


Progressive 


37.5 


74.25 


1280 


1980 


720 


750 


5 


1125 (1080) /24sF:23.985sF 


48 


Progressive (sF) 


27 


74.25 


1920 


2750 


1080 


1125 


6 


1125 (1080) /30p 


30 


Progressive 


33.75 


74.25 


1920 


2200 


1080 


1125 


7 


1125 (1080) /25p 


25 


Progressive 


28.125 


74.25 


1920 


2640 


1080 


1125 


8 


1125 (1080) /24p 


24 


Progressive 


27 


74.25 


1920 


2750 


1080 


1125 


9 


525 (480) / 59.941 


59.94 


2:1 Interlace 


15.734 


27 


1440 


1716 


486 


525 


10 


625 (575) / 501 


50 


2:1 Interlace 


15.625 


27 


1440 


1728 


576 


625 
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Safety Precautions ( be sure to observe ) 



WARNING 

• Never attempt to disassemble or modify this product. 

To avoid fire, slnocl<, or failure. 

• If you sense smoke, an odd odor, or unusual noises while in operation, immediately unplug the display. 

Switcin offline dispiay and unpiug tine power cord piug from tine suppiy outiet. 
To avoid fire or slnocl<, do not ieave tine power of the display turned on. 

• To avoid shock or other problems, do not leave the power cord plug plugged into the supply outlet. 



• Please contact our designated service department for installation or change of this Product. 

To Service personnel: 

Before removing or installing the Terminal Board, be sure to turn power of the display off and unplug 
the power cord plug from the supply outlet. 



Handling Cautions 

• Do not touch connector contacts with hands directly. 

To avoid electrostatic damage to internal parts, before handling this product touch a large metallic object such 
as a steel cabinet to discharge yourself. 

• Be sure to use the supplied cable or specified parts for interconnection. 

To avoid malfunction or failure, do not use parts other than those recommended. 



Accessories 



Check to make sure that the following accessories are included in the Terminal board package: 

□ Terminal function label ( 1 sheet ) □ Terminal board replacement Instructions 




(Affix this label to the applicable slot of the rear 
panel of the display.) 



□ Screw X 4 



Connection 



Slot Nos. of the display unit that are compatible with terminal board attachments 



2 slots model 


Slot1, Slot2 


3 slots model 


Slot1, Slot2 (Slots is not compatible) 



' This terminal board supports the PF10 and subsequent series. 
(It doesn't support the PS10 / PH10 series.) 
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SL0T1 


SL0T2 


SLOTS 




"5) 
LJJ 



Back view of the Display 
MONITOR 




Equipment with SD-SDI or HD-SDI 

input capability 

(Examples) 

Professional-use or broadcast digital 
VCRs, professional-use monitors 
(CRT LCD, PDP) 



SD-SDI or HD-SDI 



Recommended cable 

SD-SDI: 75 Q coaxial cable 5C-2V 

HD-SDI: 75 Q coaxial cable 5C-FB 

Maximum extension length when using the above 

recommended cable 

SD-SDI: 200 m 
When using a cable with a length of less than 
100 m and an attenuation of 10 dB at 135 MHz 
HD-SDI: 100 m 

When using a cable with a length of less than 
100 m and an attenuation of 15 dB at 750 MHz 



OUT 



Business digital 
VCR 
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Equipment with SD-SDI or HD-SDI output 

capability 

(Examples) 

Professional-use or broadcast digital VCRs, 
professional-use monitors (CRT, LCD, 
PDP) 

This HD-SDI board can also receive SD- 
SDI signals, and can perform on-board 
discrimination automatically. 



Video signals supported by the unit 



Signal format 


fV 
(Hz) 


Scanning 
format 


fH 
(kHz) 


Dot clock 
(MHz) 


Number of 
active pixels 


Total number 
of pixels 


Number of 
active lines 


Total number 
of lines 


1 


1125 (1080)/ 601 : 59.941 


60 


2:1 Interlace 


33.75 


74.25 


1920 


2200 


1080 


1125 


2 


1125 (1080)/ 501 


50 


2:1 Interlace 


28.125 


74.25 


1920 


2640 


1080 


1125 


3 


750 (720) / 60p : 59.94p 


60 


Progressive 


45 


74.25 


1280 


1650 


720 


750 


4 


750 (720) /50p 


50 


Progressive 


37.5 


74.25 


1280 


1980 


720 


750 


5 


1125(1 080) /24sF:23.985sF 


48 


Progressive (sF) 


27 


74.25 


1920 


2750 


1080 


1125 


6 


1125 (1080) /30p 


30 


Progressive 


33.75 


74.25 


1920 


2200 


1080 


1125 


7 


1125 (1080) /25p 


25 


Progressive 


28.125 


74.25 


1920 


2640 


1080 


1125 


8 


1125 (1080) /24p 


24 


Progressive 


27 


74.25 


1920 


2750 


1080 


1125 


9 


525 (480) / 59.941 


59.94 


2:1 Interlace 


15.734 


27 


1440 


1716 


486 


525 


10 


625 (575) / 501 


50 


2:1 Interlace 


15.625 


27 


1440 


1728 


576 


625 



Note: 

• Additional equipment and cables shown are not supplied with this set. 
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Audio signals supported by the unit 



Signal format 


Sampling 
frequency (kHz) 


Number of 
bits 


Audio 
channels 
(ch) 


Synchronized/not 
synchronized with 
video signals 


1125(1080)/60i:59.94i:50i 

1125(1080)/30p:25p:24p:24sF:23.985sF 

750(720)/60p:59.94p:50p 


48 


20bit/24bit 


16 


Synchronized or not 
synchronized 


525(480)/59.94i 
625(575)/50i 


48 


20bit/24bit 


16 


Synchronized 



LU 



By installing this terminal board in a compatible display, its audio settings can be performed by the display. (For the 
display and setting procedures as well as other details, refer to the operating instructions of the display main unit.) 



In the Sound menu of the Display 



J) SDI Sound Outp 



Left Channel 


i Channel 1 > 


Right Channel 


i Channel 2 ► 


Sound Out 


i On ► 


Level IVIeter 


i Off L 



Normalise • 
Change ^ 
Select 



Return 



Left Channel: Selects the SDI audio channels whose 

signals are to be output to the left channel of 
the display. 

Channel 1 to channel 16 

(Initial setting: Channel 1) 
Right Channel: Selects the SDI audio channels whose 

signals are to be output to the right channel 

of the display. 

Channel 1 to channel 16 

(Initial setting: Channel 2) 
Sound Out: Sets the SDI audio output on or off 

(initial setting: On). 
Level IVIeter: Displays the SDI audio level meter. 

Off, channels 1 to 8 (1-8ch), channels 9 to 

16 (9-1 6ch) 

(Initial setting: Off) 



Level meter display 



1ch 


9ch 


2ch 


lOch 


3Gh 


llch 


4ch 


12ch 


1-8ch 




9-1 6ch 



ri 
\ 



0 dBFS 



/ 



-20 dBFS (0 dB) 



5ch 


13ch 


6ch 


14ch 


7ch 


15ch 


8ch 


16ch 


1-8ch 




9-1 6ch 



Shown above is a screen display for 1-8ch and 9-16ch. 



Notes: 

• Audio signal output will be suspended if signals other than the ones listed in "Audio signals supported 
by the unit" have been input. 

• Similarly, audio signal output will be suspended if a channel which is not one of the multiple channels 
among the SDI signals has been selected. 
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SicherheitsmaRnahmen ( bitte beachten ) 



WARNUNG 

• Niemals versuchen, dieses Gerat zu zerlegen oder zu modifizieren. 

Zur Vermeidung von Feuer, elektrischem Schlag oder Fehlfunktionen. 

• Wenn Rauch aus dem Gerat austritt, ungewohnlicher Geruch festgestellt wird oder nicht normale 
Gerausche wahrend des Betriebs auftreten, sollte das Display sofort von der Stecl(dose abgetrennt 
werden. 

Das Display ausschalten und den Stecker von der Steckdose abtrennen. 

Zur Vermeidung von Feuer oder elektrisclnem Sclnlag sollte das Display nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet 
gelassen werden. 

• Zur Vermeidung von elel<trischem Schlag und anderen Problemen sollte der Netzstecker nicht in der 
Steckdose belassen werden. 

• Bitte wenden Sie sich an die entsprechende Service-Abteilung fiir die Installation oder den Austausch 
dieses Produktes. ^ 
Hinweis fur das Wartungspersonai: ^ 
Vor dem Entfernen oder Installieren des Terminal-Boards ist sicherzustellen, daR das Display ^ 
ausgeschaltet und der Netzstecker von der Steckdose abgetrennt ist. O 



Vorsicht bei der Handhabung 

• Nicht die Steckkontakte mit den Handen direkt beruhren. 

Zur Vermeidung von elektrostatischen Schaden der internen Bauteile sollte vor der Handhabung dieses 
Cerates immer ein grolier Metallgegenstand, z.B. ein Stahlschrank zum Ableiten von elektrischer Energie 
beruhrt werden. 

• Sicherstellen, daR das mitgelieferte Kabel oder die vorgeschriebenen Bauteile fiir die Anschliisse 
verwendet werden. 

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen oder Ausfallen sollten keine anderen Bauteile als die empfohlenen 
verwendet werden. 



Mitgeliefertes Zubehor 



Bitte uberprufen Sie, dad das folgende Zubehor in der Packung des Terminal-Boards mitgeliefert ist: 



□ AufkleberfurTerminal-Funktion ( 1 Blatt ) 




□ Anieitung zum Austauschen des 
Terminal-Boards 



(Diesen Aufkleber an dem entsprechenden Steckplatz auf 
der Ruckseite des Displays aufkleben.) 



□ Schrauben x 4 



9 



Anschlusse 



Steckplatznummern auf dem display, die mit dem Terminal-Board-Zubehor kompatibel sind. 



O 
Q 



Modell mit 2 Steckplatzen 


Steckplatz 1, Steckplatz2 


Modell mit 3 Steckplatzen 


Steckplatz 1, Steckplatz 2 (Steckplatz 3 ist nicht kom patibel) 



' Dieses Terminal-Board unterstutzt die Modellreihe PF10 und nachfolgende Modellreihen. 
(Es bietet keine Unterstutzung der Modellreihe PS10 / PH10.) 
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Ruckseite des displays 
MONITOR 




Ausrustung mit SD-SDI- oder HD- 

SDI-Eingangsmoglichkeit 

(Beispiele) 

Fur professionelle oder digitale 
Fernseh-VCR-Gerate und 
professionelle Monitoren 
(CRT LCD, PDP). 



SD-SDI Oder HD-SDI 



Empfohlenes Kabel 

SD-SDI: 75 Q Koaxialkabel 5C-2V 

HD-SDI: 75 Q Koaxialkabel 5C-FB 

Maximale Verlangerung bei Verwendung des oben 

empfohlenen Kabels 

SD-SDI: 200 m 
Bei Verwendung eines Kabels mit einer Lange von weniger ^ 
als 100 m und einer Dampfung von 10 dB bei 135 MHz j 
HD-SDI: 100 m 

Bei Verwendung eines Kabels mit einer Lange von weniger ^ 
als 100 m und einer Dampfung von 15 dB bei 750 MHz j 



Professioneller 
Digital-Videorecorder 



@ 
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Ausgerustet mit SD-SDI- oder HD-SDI- 

Ausgangsmoglichkeit 

(Beispiele) 

Fur professionelle oder digitale Fernseh- 
VCR-Gerate und professionelle Monitoren 
(CRT LCD, PDP). 

Dieses HD-SDI-Board kann auch SD-SDI- 
Signale empfangen und kann automatische 
On-Board-Unterscheidung ausfuhren. 



Von diesem Terminal-Board unterstiitzte Videosignale 



Signalformat 


fV 
(Hz) 


Abtastformat 


fH 
(kHz) 


Punkttakt 
(MHz) 


Anzahl der 
aktlven Punkte 


Gesamte Anzahl 
der Punkte 


Anzahl der 
aktlven Zellen 


Gesamte Anzahl 
der Zellen 


1 


1125 (1080)/ 601 : 59,941 


60 


2:1 Interlace 


33,75 


74,25 


1920 


2200 


1080 


1125 


2 


1125 (1080)/ 501 


50 


2:1 Interlace 


28,125 


74,25 


1920 


2640 


1080 


1125 


3 


750 (720) / 60p : 59,94p 


60 


Progressive 


45 


74,25 


1280 


1650 


720 


750 


4 


750 (720) /50p 


50 


Progressive 


37,5 


74,25 


1280 


1980 


720 


750 


5 


1125(1 080) /24sF:23,985sF 


48 


Progressive (sF) 


27 


74,25 


1920 


2750 


1080 


1125 


6 


1125 (1080) /30p 


30 


Progressive 


33,75 


74,25 


1920 


2200 


1080 


1125 


7 


1125 (1080) /25p 


25 


Progressive 


28,125 


74,25 


1920 


2640 


1080 


1125 


8 


1125 (1080) /24p 


24 


Progressive 


27 


74,25 


1920 


2750 


1080 


1125 


9 


525 (480) / 59,941 


59,94 


2:1 Interlace 


15,734 


27 


1440 


1716 


486 


525 


10 


625 (575) / 501 


50 


2:1 Interlace 


15,625 


27 


1440 


1728 


576 


625 



Hinweis: 

• Die in der Abbildung gezeigten Gerate und Kabel sind nicht im Lieferumfang. 
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Von diesem Terminal-Board unterstiitzte Audiosignale 



Signalformat 


Abtastfrequenz 
(kHz) 


Bit-Anzahl 


Tonkanale 
(Kan.) 


Mit Videosignalen 
synchronisiert/nicht 
synchronisiert 


1125(1080)/60i:59,94i:50i 

1125(1080)/30p:25p:24p:24sF:23,985sF 

750(720)/60p:59,94p:50p 


48 


20 Bit/24 Bit 


16 


Synclnronisiert oder 
nicint synclnronisiert 


525(480)/59,94i 
625(575)/50i 


48 


20 Bit/24 Bit 


16 


Synchronisiert 



Nacin Installation dieses Terminal-Boards in einem kompatiblen Display konnen die Audioeinstellungen fur das 
Terminal-Board am Display vorgenommen werden. (Einzelheiten zum Display, zu den Einstellverfahren usw. finden 
Sie in der Bedienungsanleitung des Displays.) 



Im Tonmenij des Displays 



J> SDI-Tonausgab 








Linker Kanal 


< Kanal 1 ► 




Rechter Kanal 


< Kanal 2 ► 




Tonausgabe 


< Ein ► 




Pegelmesser 


i Aus > 




Normalisieren • ^ • Zuruck 1 
Andern ^ ■ ^ M 
Wahlen ▼ ' 



Pegelmesseranzeige 



Kan. 1 
Kan. 2 
Kan. 3 
Kan. 4 



Kan. 9 
Kan. 10 
Kan. 11 
Kan. 12 



Kan. 1-8 



Kan. 9-16 



ri 



Linker Kanal: Dient zur Wahl der SDI-Audiokanale, deren 
Signale an den linken Kanal des Displays 
ausgegeben werden sollen. 
Kanal 1 bis Kanal 16 
(Standardeinstellung: Kanal 1) 

Rechter Kanal: Dient zur Wahl der SDI-Audiokanale, deren 
Signale an den rechten Kanal des Displays 
ausgegeben werden sollen. 
Kanal 1 bis Kanal 16 
(Standardeinstellung: Kanal 2) 

Tonausgabe: Dient zum Ein- und Ausschalten der SDI- 
Tonausgabe 

(Standardeinstellung: Ein). 
Pegelmesser: Dient zum Anzeigen des SDI- 
Audiopegelmessers. 

Aus, Kanal 1 bis 8 (Kan. 1-8), Kanal 9 bis 16 
(Kan. 9-16) 

(Standardeinstellung: Aus) 



o 
Q 



0 dBFS 



i-F 

/ 



-20 dBFS (0 dB) 



Kan. 5 
Kan. 6 
Kan. 7 
Kan. 8 



Kan. 13 
Kan. 14 
Kan. 15 
Kan. 16 



Kan. 1-8 



Kan. 9-16 



Die obige Abbildung zeigt die Bildschirmanzeige fur 
Kan. 1-8 und Kan. 9-16. 



Hinweise: 

• Die Ausgabe von Audiosignalen wird unterbrochen, wenn andere als die in der obigen Tabelle „Von 
diesem Terminal-Board unterstutzte Audiosignale" zugeleitet werden. 

• Bel Wahl eines Kanals, bei dem es sich nicht um einen der Kanale mit SDI-Signalen handelt, wird die 
Ausgabe von Audiosignalen ebenfalls unterbrochen. 



11 



PrecaUZioni di SiCUreZZa ( da osservare strettamente ) 



ATTENZIONE 

• Non tentare, per nessun motivo, di smontare o modificare questo apparecchio. 

Tali azioni possono risultare in incendi, folgorazioni o disfunzioni dell'apparecclnio. 

• In caso di presenza di fumo, di odori strani o di rumori sospetti nel corso del funzionamento, staccare 
immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa di corrente di rete. 

In questi casi spegnere lo schermo e staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente alternata di rete. 
Per evitare possibili incendi o folgorazioni, non lasciare mai acceso lo schermo quando non viene utilizzato. 

• Per evitare possibili folgorazioni, o altri simili problemi, non lasciare il cavo di alimentazione inserito 
nella presa di corrente alternata di rete. 



• Per I'lnstallazione deM'apparecchio, o per modifiche al suo posizionamento, rivolgersi sempre alia 
apposita sezione della nostra societa, incaricata del servizio. 

Al personale di servizio: 

Prima di togliere o installare la scheda del terminali, verificare di aver spento lo schermo e di aver 
staccato il cavo di alimentazione dalla presa di corrente alternata di rete. 



O 
CD 
"cD 



Precauzioni per I'uso 



• Non toccare direttamente con le mani i contatti del connettori. 

Per evitare possibili danni di origine elettrostatica alle parti interne dell'apparecchio, prima di toccare 
I'apparecchio per trasporto o altro toccare sempre un qualche oggetto metallico di grandi dimensioni, quale un 
grande mobile di metallo, o i tubi del riscaldamento di casa, per scaricare I'elettrica statica presente sul proprio 
corpo. 

• Per i vari collegamenti usare solamente il cavo fornito, o le parti specificate. 

Per evitare possibili disfunzioni o rotture, non usare parti o pezzi diversi da quelli consigliati. 



Accessori 



Controllare che i seguenti accessori siano contenuti nell'lmballaggio della scheda per terminate di sintonizzatore. 

□ Etichetta delle funzioni del terminale □ Istruzioni per la sostituzione della scheda 

( 1 foglio ) per terminale 




(Applicare questa etichetta alia relativa fessura 
ubicata sul pannello posteriore dello schermo.) 



□ Vite X 4 
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Collegamenti 



Numeri delle fessure dello schermo compatibili con il montaggio della scheda del terminali. 



Modelli con 2 fessure 


Fessura 1 e Fessura 2 


Modelli con 3 fessure 


Fessura 1 e Fessura 2 (la Fessura 3 non compatibile) 



' Questa scheda dei terminali supporta la serie PF10 e quelle successive. 
(Non supporta la serie PS10 / PH10.) 











\ 

k. 


® 


® 
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® 
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Vista posteriore dello schermo 
DISPOSITIVO A MONITOR 



Apparecchiature che dispongono di 
ingress! per schede SD-SDI o HD-SDI. 
Ad es.: 

videoregistratori digitali ad uso 
professionale o per trasmissioni radio, 
monitor ad uso professionale (con tubo 
catodico, a cristalli liquid! o a! PDP) 









SL0T1 


SL0T2 


SLOTS 





SD-SDI o HD-SDI 



Cavo consigliato 

SD-SDI: cavo coassiale 5C-2V da 75 Q 
HD-SDI: cavo coassiale 5C-FB da 75 Q 
Lunghezza massima in caso di uso del cavo 
sopraindicato 
SD-SDI: 200 m 
Quando si usa un cavo con una lunghezza inferiore ' 
ai 100 metri e una attenuazione di 10 dB a 135 MHz , 
HD-SDI: 100 m 

Quando si usa un cavo con una lunghezza inferiore ' 
ai 100 metri e una attenuazione di 15 dB a 750 MHz , 



O 
c 

CO 



OUT 



Videoregistratore 

digitale 

commerciale 



^^^^ — g 
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Apparecchiature che dispongono di uscite 
per schede SD-SDI o HD-SDI. 
Ad es.: 

videoregistratori digitali ad uso 
professionale o per trasmissioni radio, 
monitor ad uso professionale (con tubo 
catodico, a cristalli liquid! o a! PDP) 
La scheda HD-SDI puo anche ricevere 
segnal! del tipo SD-SDI, e puo anche 
effettuare I'individuazione automatica del 
sistema nella scheda stessa. 



Segnali video supportati dall'unita 



Formato del segnale 


fV 
(Hz) 


Formato della 
scansione 


fH 
(kHz) 


Orologlo a 
puntlnl (MHz) 


Numero di 
pixel attivi 


Numero 
totale di pixel 


Numero di 
linee attive 


Numero 
totale di linee 


1 


1125 (1080) /60i : 59,94i 


60 


2:1 Interlace 


33,75 


74,25 


1920 


2200 


1080 


1125 


2 


1125 (1080) /50i 


50 


2:1 Interlace 


28,125 


74,25 


1920 


2640 


1080 


1125 


3 


750 (720) / 60p : 59,94p 


60 


Progressive 


45 


74,25 


1280 


1650 


720 


750 


4 


750 (720) /50p 


50 


Progressive 


37,5 


74,25 


1280 


1980 


720 


750 


5 


1125(1 080) /24sF:23,985sF 


48 


Progressive (sF) 


27 


74,25 


1920 


2750 


1080 


1125 


6 


1125 (1080) /30p 


30 


Progressive 


33,75 


74,25 


1920 


2200 


1080 


1125 


7 


1125 (1080) /25p 


25 


Progressive 


28,125 


74,25 


1920 


2640 


1080 


1125 


8 


1125 (1080) /24p 


24 


Progressive 


27 


74,25 


1920 


2750 


1080 


1125 


9 


525 (480) / 59,94i 


59,94 


2:1 Interlace 


15,734 


27 


1440 


1716 


486 


525 


10 


625 (575) / 50i 


50 


2:1 Interlace 


15,625 


27 


1440 


1728 


576 


625 



Nota: 

• Gli ulterlorl component!, cavi e prese di adattor! illustrat! in figura non sono fornltl con lo schermo. 
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Segnali audio supportati daM'unita 



Formato del segnale 


Frequenza 
campione (kHz) 


Numero di 
bit 


Canali 
audio (can.) 


Sincronizzato/non 
sincronizzato con i 
segnali video 


1125(1080)/60i:59,94i:50i 

1125(1080)/30p:25p:24p:24sF:23,985sF 

750(720)/60p:59,94p:50p 


48 


20 bit/24 bit 


16 


Sincronizzato o non 
sincronizzato 


525(480)/59,94i 
625(575)/50i 


48 


20 bit/24 bit 


16 


Sincronizzato 



Installando questa sclneda dei terminal! in uno schermo compatibile, Is sue impostazioni audio possono essere 
eseguite con lo sclnermo. (Per lo sclnermo e le procedure di impostazione, come pure per altri dettagli, vedere le 
istruzioni per I'uso dell'unita principale dello sclnermo.) 



Nel menu Suono dello schermo 



J> Uscita suono S 



Canale sinistro 


i Canale 1 > 


Canale destro 


i Canale 2 ► 


Uscita suono 


i On ► 


Scala livello 


< Off L 



Canale sinistro: Seleziona 1 canali audio SDI di cui 

alimentare i segnali al canale sinistro dello 
schermo. 

Dal canale 1 al canale 16 
(Impostazione iniziale: Canale 1) 
Canale destro: Seleziona i canali audio SDI di cui 

alimentare i segnali al canale destro dello 
schermo. 

Dal canale 1 al canale 16 

(Impostazione iniziale: Canale 2) 
Uscita suono: Imposta I'uscita audio SDI a On o Off 

(impostazione iniziale: On) 
Scala livello: Visualizza la scala di livello audio SDI 

Off, canali da 1 a 8 (1-8can.), canali da 9 a 

16 (9-16can.) 

(Impostazione iniziale: Off) 



Normalizzare • -A. • Ritornare 
Cambio ^ ■ ^ 

Selezionare ▼ 




Display della scala di livello 



1 canale 

2 canali 

3 canali 

4 canali 



1-8can. 



9 canali 

10 canali 

11 canali 

12 canali 



9-16can. 



ri 
\ 



0 dBFS 



/ 



-20 dBFS (0 dB) 



5 canali 

6 canali 

7 canali 

8 canali 



1-8can. 



Sopra e mostrata una schermata per 1-8 canali e 9-16 
canali. 



13 canali 

14 canali 

15 canali 

16 canali 

9-16can. 



Note: 

• L'uscita del segnale audio viene sospesa se vengono alimentati segnali divers! da quell! elencat! !n 
"Segnal! audio supportati dall'unita". 

• Alio stesso modo, l'uscita del segnale audio viene sospesa se si seleziona un canale che non e uno dei 
multipli canali tra i segnali SDI. 
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Precautions relatives a la securite 

( a respecter imperativement ) 



AVERTISSEMENT 

• Ne tentez pas de demonter ni de modifier cet appareil. 

Cela afin d'eviter les risques d'incendie, de secousse electrique ou d'anomalie. 

• Si vous sentez une odeur de fumee ou une odeur anormale, si des bruits inhabituels se produisent 
pendant le fonctionnement, debranchez immediatement I'ecran. 

Mettez I'ecran hors tension et debranchez-le de la prise secteur. 

Pour eviter tout risque d'incendie ou d'electrocution, ne laissez pas I'ecran sous tension. 

• Pour eviter tout risque d'electrocution, ne laissez pas la fiche du cordon d'alimentation branchee sur la 
prise secteur. 



• Pour rinstallation ou la modification de cet appareil, veuillez prendre contact avec notre service 
d'entretien designe. 

Al'attention du personnel d'entretien: 

Avant de deposer ou d'installer la carte de connexion, assurez-vous que I'ecran est hors tension et 
debranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur. 



Precautions de manipulation 



Ne touchez pas les contacts du connecteur directement avec les mains. 

Pour eviter que les organes internes ne soient endommages par une decharge d'electricite statique, touchez 
un objet metallique de grande taille, par exemple une armoire metallique, pour vous decharger de I'electricite 
accumulee avant de manipuler I'appareil. 

Pour effectuer I'interconnexion, n'utilisez que le cable et les pieces fournis. 

Pour eviter une anomalie de fonctionnement ou une panne, n'utilisez aucune piece autre que ceiles prescrites. 



Accessoires 



Assurez-vous que les accessoires suivants font bien partie de I'emballage de la carte de connexion: 

□ Etiquette de fonction de la carte de connexion □ Instructions de remplacement de la carte 

( 1 piece ) de connexion 




(Apposez I'etiquette sur la fente utilisee du 
panneau arriere de I'ecran.) 



□ Visx4 
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Raccordements 



Numeros de fentes de I'ecran compatibles avec les cartes de connexion accessoires. 



Modele a 2 fentes 


Fentesi, Fentes2 


Modele a 3 fentes 


Fentesi, Fentes2 ( FentesS n'est pas compatible ) 



' Cette carte de connexion prend en cliarge les modeles PF10 et subsequents. 
(Elle ne prend pas en charge les modeles PS10 / PH10.) 



"co 
o 
c 

CD 









-i 


\ 


® 


® 
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Vue arriere de I'ecran 
Moniteur 




Materiel dote d'une entree SD-SDI ou 

HD-SDI 

(Exemples) 

Magnetoscopes professionnels 
ou de qualite diffusion, moniteurs 
professionnels (tubes cathodiques, 
LCD, PDP) 



SD-SDI ou HD-SDI 



Cable recommande 

SD-SDI: Cable coaxial de 75 Q 5C-2V 

HD-SDI: Cable coaxial de 75 Q 5C-FB 

Longueur maximale pour le cable recommande ci- 

dessus. 

SD-SDI: 200 m 
Lors de rutilisation d'un cable d'une longueur inferieure ' 
a 100 m et a attenuation de 10 dB a 135 MHz 

HD-SDI: 100 m 
Lors de rutilisation d'un cable d'une longueur inferieure ' 
a 100 m et a attenuation de 15 dB a 750 MHz 



Magnetoscope 

numerique 
profession nel 



@ 



□□□□□□□□□ □□□ 
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•□ □□□ 



Materiel dote d'une sortie SD-SDI ou HD- 
SDI 

(Exemples) 

Magnetoscopes professionnels ou de 
qualite diffusion, moniteurs professionnels 
(tubes cathodiques, LCD, PDP) 
Cette carte HD-SDI peut egalement 
recevoir des signaux SD-SDI et assurer 
automatiquement la discrimination des 
deux types de signaux. 



Signaux video pris en charge par I'appareil 



Format du signal 


fV 
(Hz) 


Format de 
balayage 


fH 
(kHz) 


Frequence 
pilote (MHz) 


Nombre de 
pixels actifs 


Nombre total 
de pixels 


Nombre de 
lignes actives 


Nombre total 
de lignes 


1 


1125 (1080)/ 601 : 59,941 


60 


2:1 Interlace 


33,75 


74,25 


1920 


2200 


1080 


1125 


2 


1125 (1080)/ 501 


50 


2:1 Interlace 


28,125 


74,25 


1920 


2640 


1080 


1125 


3 


750 (720) / 60p : 59,94p 


60 


Progressive 


45 


74,25 


1280 


1650 


720 


750 


4 


750 (720) /50p 


50 


Progressive 


37,5 


74,25 


1280 


1980 


720 


750 


5 


1125(1 080) /24sF:23,985sF 


48 


Progressive (sF) 


27 


74,25 


1920 


2750 


1080 


1125 


6 


1125 (1080) /30p 


30 


Progressive 


33,75 


74,25 


1920 


2200 


1080 


1125 


7 


1125 (1080) /25p 


25 


Progressive 


28,125 


74,25 


1920 


2640 


1080 


1125 


8 


1125 (1080) /24p 


24 


Progressive 


27 


74,25 


1920 


2750 


1080 


1125 


9 


525 (480) / 59,941 


59,94 


2:1 Interlace 


15,734 


27 


1440 


1716 


486 


525 


10 


625 (575) / 501 


50 


2:1 Interlace 


15,625 


27 


1440 


1728 


576 


625 



Remarque : 

• Les appareils et les cables et les adaptateurs montres ne sont pas fournis avec cet appareil. 
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Signaux audio pris en charge par I'appareil 



Format de signal 


Frequence 
d'ecliantillonnage 
(kHz) 


Nombre de 
bits 


Canaux 
audio (ca.) 


Synchronise / non 
synchronise avec les 
signaux video 


1125(1080)/60i:59,94i:50i 

1125(1080)/30p:25p:24p:24sF:23,985sF 

750(720)/60p:59,94p:50p 


48 


20 bits / 
24 bits 


16 


Synchronise ou non 
synclnronise 


525(480)/59,94i 
625(575)/50i 


48 


20 bits / 
24 bits 


16 


Synclnronise 



L'installation de cette carte de connexion dans un ecran compatible permet d'effectuer ses reglages audio a partir 
de I'ecran. (Concernant I'ecran, la procedure de reglage et autres details, voir le mode d'emploi de I'ecran.) 



Dans le menu Son de I'ecran 



J) Sortie audio SD 



Canal gauche 


< Canal 1 ► 




Canal droit 


< Canal 2 ► 




Sortie audio 


< Qui ► 




Mesure du debit sonore 


< Non > 





Normaliser • 
Modification ^ 
Choisir 



Retour 



Canal gauche: Selectionnez les canaux audio SD! dont 

les signaux doivent etre emis vers le canal 

gauche de I'ecran. 

Canal 1 a canal 16 

(Reglage initial : Canal 1) 
Canal droit: Selectionnez les canaux audio SD! dont les 

signaux doivent etre emis vers le canal droit 

de I'ecran. 

Canal 1 a canal 16 

(Reglage initial : Canal 2) 
Sortie audio: Active ou desactive la sortie audio SD! 

(reglage initial : Qui). 
Mesure du debit sonore: 

Affiche I'indicateur de niveau audio SDI. 

Non, canaux 1 a 8 (1-8ca.), canaux 9 a 16 

(9-16ca.) 

(Reglage initial : Non) 



O 
CO 



Affichage de I'indicateur de niveau 



Canal 1 
Canal 2 
Canal 3 
Canal 4 



1-8ca. 



Canal 9 
Canal 10 
Canal 11 
Canal 12 



9-1 6ca. 



ri 



0 dBFS 



i-F 

/ 



-20 dBFS (0 dB) 



Canal 5 
Canal 6 
Canal 7 
Canal 8 



1-8ca. 



L'affichage d'ecran ci-dessus indique les canaux 1 a 8 
et les canaux 9 a 16. 



Canal 13 
Canal 14 
Canal 15 
Canal 16 



9-1 6ca. 



Remarques : 

• La sortie des signaux audio sera interrompue si les signaux regus ne figurent pas dans la liste des 
« Signaux audio pris en charge par I'appareil ». 

• De meme, la sortie des signaux audio sera interrompue si un canal ne faisant pas partie des canaux 
multiples des signaux SDI est selectionne. 
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Precauciones de seguridad 

( Asegurese de cumplirestas precauciones ) 



ADVERTENCIA 

• No intente nunca desmontar o modificar este producto. 

Para evitar un incendio, descarga electrica o fallo. 

• Si nota humo, un mal olor o ruidos extrahos durante el funcionamiento, desenchufe inmediatamente la 
pantalla. 

Apague la pantalla y desenchufela de la toma de corriente. 

Para evitar un incendio o una descarga electrica, no deje conectada la alimentacion de la pantalla. 

• Para evitar descargas electricas u otros problemas, no deje enchufada la clavija del cable de 
alimentacion en la toma de corriente. 



• Pongase en contacto con nuestro departamento de servicio designado para instalar o cambiar este 
producto. 

Al personal de servicio: 

Antes de retirar o instalar la tarjeta de terminales, asegurese de desconectar la alimentacion de la 
pantalla y desenchufar la clavija del cable de alimentacion de la toma de corriente. 



Precauciones de manejo 



• No toque directamente con las manos los contactos de los conectores. 

Para evitar que la electricidad estatica estropee las partes internas, antes de manejar este producto, toque 
un objeto metalico grande como, por ejempio, un armario de acero para descargarse usted mismo de la 
electricidad estatica. 

• Asegurese de utilizar los cables suministrados y las partes especificadas para hacer la interconexion. 

Para evitar fallos del funcionamiento y otros problemas, no utilice otras partes diferentes de las recomendadas. 



O 
IC 
CD 
Q. 
C/3 
LU 



Accesorios 



Asegurese de que en el paquete de la tarjeta de terminales se encuentren los accesorios siguientes: 



□ Etiqueta de funciones de terminales ( 1 hoja ) 



□ Instrucciones para el reemplazo de la 
tarjeta de terminales 




(Fije esta etiqueta en la ranura aplicable del 
panel trasero de la pantalla.) 



□ Tornillo x 4 
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Conexiones 



Numeros de ranuras de la pantalla que son compatibles con los accesorios de tarjetas de terminales. 



Modelo de 2 ranuras 


Ranura 1, Ranura 2 


Modelo de 3 ranuras 


Ranura 1, Ranura 2 (La ranura 3 no es compatible) 



' Esta tarjeta de terminales es compatible con la PF10 y otras series posteriores. 
(No es compatible con la serie PS10 / PH10.) 











\ 

k. 


® 


® 
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® 
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SL0T1 


SL0T2 


SLOTS 




Vista posterior de la pantalla. 
APARATO IVIONITOR 




Equipo con VCRs para uso 

profesional 

(Examples) 

o digitales para radiodifusion, 
monitores para uso profesional (CRT, 
LCD, PDP) con capacidad de entrada 
SD-SDI o HD-SDI 



OUT 



SD-SDI o HD-SDI 



Cable recomendado 

SD-SDI: Cable coaxial 5C-2V de 75 Q 

HD-SDI: Cable coaxial 5C-FB de 75 Q 

Longitud de extension maxima cuando se utilice el 

cable recomendado arriba 

SD-SDI: 200 m 
Cuando utilice un cable de menos de 100 m de 
longitud y una atenuacion de 10 dB a 135 MHz 

HD-SDI: 100 m 
Cuando utilice un cable de menos de 100 m de 
longitud y una atenuacion de 15 dB a 750 MHz 



Platina de video 
digital uso-comercial 



^^^^ — g 
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Equipo con VCRs para uso profesional 
(Examples) 

o digitales para radiodifusion, monitores 
para uso profesional (CRT, LCD, PDP) con 
capacidad de salida SD-SDI o HD-SDI 
Esta tarjeta HD-SDI tambien puede 
recibir senales SD-SDI, y puede realizar 
automaticamente la discriminacion en la 
tarjeta. 



O 
IC 
CD 
Q. 
(f) 
LU 



Senales de video compatibles con la unidad 



Formato de la serial 


fV 
(Hz) 


Formato de 
exploracion 


fH 
(kHz) 


Reloj de 
puntos (MHz) 


Numero de 
pixeles activos 


Numero total 
de pixeles 


Numero de 
lineas activas 


Numero total 
de lineas 


1 


1125 (1080)/ 601 : 59,941 


60 


2:1 Interlace 


33,75 


74,25 


1920 


2200 


1080 


1125 


2 


1125 (1080)/ 501 


50 


2:1 Interlace 


28,125 


74,25 


1920 


2640 


1080 


1125 


3 


750 (720) / 60p : 59,94p 


60 


Progressive 


45 


74,25 


1280 


1650 


720 


750 


4 


750 (720) /50p 


50 


Progressive 


37,5 


74,25 


1280 


1980 


720 


750 


5 


1125(1 080) /24sF:23,985sF 


48 


Progressive (sF) 


27 


74,25 


1920 


2750 


1080 


1125 


6 


1125 (1080) /30p 


30 


Progressive 


33,75 


74,25 


1920 


2200 


1080 


1125 


7 


1125 (1080) /25p 


25 


Progressive 


28,125 


74,25 


1920 


2640 


1080 


1125 


8 


1125 (1080) /24p 


24 


Progressive 


27 


74,25 


1920 


2750 


1080 


1125 


9 


525 (480) / 59,941 


59,94 


2:1 Interlace 


15,734 


27 


1440 


1716 


486 


525 


10 


625 (575) / 501 


50 


2:1 Interlace 


15,625 


27 


1440 


1728 


576 


625 



Nota: 

• El equipo adicional, los cables y los enchufes de adaptador no se suministran con este aparato. 
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Sehales de audio compatibles con la unidad 



Formato de serial 


Frecuencia de 
muestreo (kHz) 


Numero de 
bits 


Canales de 
audio 


Sincronizado/no 
sincronizado con 
sehales de video 


1125(1080)/60i:59,94i:50i 

1125(1080)/30p:25p:24p:24sF:23,985sF 

750(720)/60p:59,94p:50p 


48 


20 bits/ 
24 bits 


16 


Sincronizado o no 
sincronizado 


525(480)/59,94i 
625(575)/50i 


48 


20 bits/ 
24 bits 


16 


Sincronizado 



Instalando esta tarjeta de terminales en una pantalla compatible, sus ajustes de audio podran realizarse mediante 
la pantalla. (Para conocer los procedimientos de visualizacion y ajuste, asf como tambien otros detalles, consulte 
las instrucciones de funcionamiento de la unidad principal de visualizacion.) 



En el menu Sonido de la pantalla 



J) Salida de sonido S 








Canal izquierdo 


i Canal 1 > \ 


Canal derecho 


i Canal 2 > \ 


Salida sonido 


i Encendido t \ 


Medidor nival 


i Apagado ► | 


Normalizar • • I 
Cambiar ^ ■ ^ 
Seleccionar ▼ 


Retornar 

m 



Canal izquierdo: Selecciona los canales de audio SDI cuyas 
senales van a salir al canal izquierdo de la 
pantalla. 

Canal 1 a canal 16 
(Ajuste inicial: Canal 1) 
Canal derecho: Selecciona los canales de audio SDI cuyas 
senales van a salir al canal derecho de la 
pantalla. 

Canal 1 a canal 16 

(Ajuste inicial: Canal 2) 
Salida sonido: Enciende o apaga la salida de audio SDI 

(Ajuste inicial: Encendido) 
Medidor nivel: Visualiza el medidor de nivel de audio SDI. 

Apagado, canales 1 a 8 (canal 1-8), canales 

9 a 16 (canal 9-16) 

(Ajuste inicial: Apagado) 



O 
IC 
CD 
Q. 
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Visualizacion del medidor de nivel 



Canal 1 
Canal 2 
Canal 3 
Canal 4 



Canal 9 
Canal 10 
Canal 11 
Canal 12 



Canal 1-8 Canal 9-16 



ri 
\ 



0 dBFS 



/ 



-20 dBFS (0 dB) 



Canal 5 
Canal 6 
Canal 7 
Canal 8 



Arriba se muestra una visualizacion de pantalla para 
los canales 1-8 y los canales 9-16. 



Canal 13 
Canal 14 
Canal 15 
Canal 16 



Canal 1-8 Canal 9-16 



Notas: 

• La salida de senal de audio se suspendera si se han introducido senales diferentes de las listadas en 
"Senales de audio compatibles con la unidad". 

• De forma similar, la salida de serial de audio se suspendera si se ha seleccionado un canal que no es 
uno de los canales multiples de entre las senales SDI. 
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in 



mmmmm 


Sloti ^ Slot2 


^mmm 


Sloti ^ Slot2 (Slots 



* mm^m^m pfi o Eimm^.m » 
(M^^m PS10/PH10 m^ij •) 



Mm SD-SDI HD-SDI I^AlAi^ 
( iBi^iJ ) 

mmmmmmmmmm ^ mmmM 

tfM (CRT ^ LCD ^ PDP) 




SD-SDI HD-SDI 




SD-SDI : 75 Q 5C-2V 
HD-SDI : 75 Q 5C-FB 

mmmm±m ( im±mmmm&^ ) 

SD-SDI : 200 '^K 

i^mm^ 100 'jkKK^ 135MHz B^H^M lOdB 

HD-SDI : 100 i^R 
f^ffl^sM 100 i^RSS 750MHz H^H^M 15dB 

6mim 



mmmmmm 



□□□□□□□□□ □□□ 

'I ffifm .,□""] on BDD I 



□ □□□A A A 
• •□ □□□ 



SD-SDI eg HD-SDI liHHi^t^ 
( igf^iJ ) 

(CRT ^ LCD - PDP) 

it HD-SDI ^JS^l^^JiHif SD-SDI mm ' 





fV 
(Hz) 




fH 
(kHz) 


mmmm 

(MHz) 




mmmm 






1 


1125 (1080)/ 601 : 59.941 


60 


2:1 s^mmm 


33.75 


74.25 


1920 


2200 


1080 


1125 


2 


1125 (1080)/ 501 


50 


2:1 stmmm 


28.125 


74.25 


1920 


2640 


1080 


1125 


3 


750 (720) / 60p : 59.94p 


60 


mmmm 


45 


74.25 


1280 


1650 


720 


750 


4 


750 (720)/50p 


50 


mBmm 


37.5 


74.25 


1280 


1980 


720 


750 


5 


1125(1 080) /24sF:23.985sF 


48 


mBmm (sf) 


27 


74.25 


1920 


2750 


1080 


1125 


6 


1125 (1080) /30p 


30 


mBmm 


33.75 


74.25 


1920 


2200 


1080 


1125 


7 


1125 (1080) /25p 


25 


mmmm 


28.125 


74.25 


1920 


2640 


1080 


1125 


8 


1125 (1080) /24p 


24 


mBmm 


27 


74.25 


1920 


2750 


1080 


1125 


9 


525 (480) / 59.941 


59.94 


2:1 stmmm 


15.734 


27 


1440 


1716 


486 


525 


10 


625 (575) / 501 


50 


2:1 stmmm 


15.625 


27 


1440 


1728 


576 


625 





immm (kHz) 




mm (CH) 


|li|/^|!i|iTliflifl!il^# 


1 125(1 080) /60 i : 59. 94i:50i 

1125(1 080) /30p : 25p : 24p : 24sF : 23. 985sF 

750(720) /60p:59.94p:50p 


48 


20 fijt 7 

24 fijt 


16 




525(480)759. 94 i 
625 (575) 750 i 


48 


20 fijt 7 

24 ixLTL 


16 





J> SDI SOUND OUTP 



LEFT CHANNEL: 



LEFT CHANNEL 


< CHANNEL 1 ► 




RIGHT CHANNEL 


< CHANNEL 2 ► 




SOUND OUT 


< ON ► 




LEVEL METER 


< OFF ► 





NORMALIZE • 
CHANGE ^ 
SELECT 



RETURN 



mm.mmmmtiimm^^^&mm^^ sdi ^ 
mmm. ° 

Kit 1 SSii 16 
iWim^tl ■■ CHANNEL 1 (K5l D) 
RIGHT CHANNEL: iiISmH$BuyHSiif^tg^»iI6i) SDI ^ 
iflMii ° 

Kil 1 SKil 16 
iWim^-^ ■■ CHANNEL 2 (»il 2)) 
m SDI ^MHHiSliPJIfiagllffl 

(M^is^ : ON (mm) ° 
sdi ° 

OFF (llffl) ' H5l 1 S 8 (1-8CH) 
il 9 S 16 (9-1 6CH) 
(M^iS^ : OFF (llffl)) ° 



SOUND OUT: 
LEVEL METER: 



-8CH 



9 si 
10 



9-1 6CH 



ri 



OdBFS 



i-F 

/ 



-20dBFS{0dB) 



±5lJm^m 1-8CH 161 9-1 6CH 



-8CH 



13 
14 
15 
16 



9-1 6CH 
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MHCTpyKMMM no MepaM npeAOCTopo>KHOCTM 

( KOTOpbIM Heo6xOAMMO CJIGAOBaTb ) 



nPEflynPE>KflEHME 

• He nbiTaPiTecb pa36iipaTb vinvi Aopa6aTbiBaTb ASHHoe \A3p,en\Ae. 

3to MO>KeT npuBecTH k BoaropaHHK), nopa>KeHmo aneKipunecKUM tokom v\nv\ OTKaay. 

• HeMeAJieHHO OTCoeAMHMTe Ai^cn/ieii, ec^M bo Bpeiuin pa6oTbi nonBJineTcn a^im, nocTopoHHMM sanax 
vinvi LuyM. 

BbiKJiioHUTe nmaHne flucnnen m BbiHbie m3 poaeiKH BunKy ceieBoro lUHypa. 

Bo n35e>KaHMe BoaropaHun nnn nopa>KeHHfl sneKipuHecKHM tokom He ociaBJiflMTe BKnwHeHHbiM nmaHne 
flMcnnen. 

• Bo ii36e>KaHMe nopa>KeHM5i s/ieKTpMHecKMM tokom m APyrMX npo6jieM He ocTaBxiniiTe b poseTKe BM/iKy 
cereBoro lUHypa. 

• rio BonpocaM, cBnsaHHbiM c MOHTa>KOM MJ1M saiuieHOM ASHHoro M3AejiM5i, o6paLi4aMTecb B yKasaHHoe 
cepBMCHoe npeAnpM5iTMe. 

CepBMCHOMy nepcoHany: 

riepeA CHnTMeM mjim ycraHOBKoPi njiarbi coeAMMMTejieii, He 3a6yAbTe BbiioiioMaTb nMTaHMe Ai^cn/ien \a 
BbiHMMaTb M3 po3eTKM BM/iKy ceTeBoro LUHypa. 



Mepbi npeAOCTopo>KHOCTM npM oGpau^eHkiM 

• He KacaMTecb pyKaiuiM KonraKTOB aneKTpMMecKMx paaiieMOB. 

npe>Kfle HeM 6paTbcn aa flaHHoe nsflenne, KOCHHiecb 6onbiuoro MeiannnHecKoro npeflMeia, Hanpniviep, 
cranbHoro iuKact)a, HTo6bi naSaBnib ce5fl ot CTaiMHecKoro aneKipunecTBa, KOTopoe MO>KeT noBpeflHTb 
BHyipeHHue fleiann nsflennn. 

• McnojibsyMTe TOJibKO npujiaraeMbiPi Ka6enb m yKaaannbie coeAMHMTe/ibHbie p,eTanvi. 

Bo M35e>KaHMe HenonaflOK nnn oiKaaa Henbsa ncnonbaoBaib HHKaKne fleiann, KpoMe peKOMeHflOBaHHbix. 



npMHaAJie>KHOCTM 



o 
o 

CL 



y6eflMTecb, HTO b ynaKOBKe nnaibi coeflUHHTenew HaxoflflTca cneflyiomne npnHaflne>KHOCTM: 



□ MfleHTM4)HKai4HOHHafl HaKnewKa coeflMHureneM 

( 1 nUCTOK ) 




(flpuKneMTe aiy HaKnewKy Ha cooTBeicTByiomMM 
cnoT saflHew nanenn flucnnen.) 



□ MhCTpyKunfl no saivieHe nnaibi 
coeflUHmeneM 



□ BmHT X 4 LUT. 
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rioAKJiiOHeHMe 



HoMepa C/10T0B A^cnnen, coBMecTMMbix c KpenjieHM5iMM nxiarbi coeflUHMTeneM. 



Moflenb c 2 cnoiaMU 


Slot1, Slot2 


Moflenb c 3 cnoiaMU 


Slot1, Slot2 (Slots He coBMecTHM) 



' 3Ta njiara coeA^HMTeneM noAAep>KMBaeT cepMio PF10 m nocJieAyiOLMiie cepuM. 
(He noAAep>KMBaeT cepMM PS10 / PH10.) 











\ 

k. 


® 


® 








® „ ^ 


® 


ltt — . — ill 











SL0T1 


SL0T2 


SLOTS 




Bufl flMcnnen caaflu 
MOHMTOP 




05opyflOBaHHe C B03M0>KH0CTbK) 

BBOfla SD-SDI HUM HD-SDI 
(npmviepbi) 

npocjDeccMOHanbHbie nnn 
BemaienbHbie uncjDpoBbie VCR, 
npocfjeccHOHanbHbie MOHHTopbi 
(CRT, LCD, PDP) 



OUT 



SD-SDI nnn HD-SDI 



PeKOMeHflOBaHHbie Ka6enM 
SD-SDI: 75 Om KoaKcuanbHbm Ka6enb 5C-2V 
HD-SDI: 75 Om KoaKcuanbHbm Ka5enb 5C-FB 
MaKCHManbHan flJinHanpn HcnonbsoBaHnn 
peKOMeHflOBaHHoro Bbime Ka5enfl 
SD-SDI: 200 m 
ripn ncnonbsoBaHMM Ka6enfl flnnHOM MeHee 
100 M M ocna6neHMeM 10 flB npn 135 MVu, 
HD-SDI: 100 m 
ripn wcnonbsoBaHMM Ka6enfl flnnHOM Menee 
100 M M ocna6neHneM 15 flB npn 750 Mfu 



KoMMepnecKUM 
i4nc|3poBow VCR 



^^^^ — g 



□□□□□□□□□ □□□ 

'f^^ffl~Q71 on Baa I 
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06opyflOBaHMe C B03M0>KH0CTbK) BblBOfla 

SD-SDI v\nv\ HDSDI 
(npuMepbi) 

npo4)eccnoHanbHbie nnn BeLflaienbHbie 
i4nc|3poBbie VCR, npocfjeccHOHanbHbie 
MOHHTopbi (CRT, LCD, PDP) 
3Ta nnaia HD-SDI MO>KeT laioKe 
npHHUMaib cumanbi SD-SDI, a TaK>Ke 
nnaia mokst aBTOMainHecKn paannHaib 
CM man. 



BMAeo cumajibi, noAAep>KMBaeMbie annaparoM 



OopiuiaT cMmana 


fV 
(Hz) 


(DopMaT 
CKaHMpoBaHMn 


fH 
(kHz) 


CHMxpocMmaji 
(MHz) 


Mmcjio 

aKTMBHblX 

nMKceJiOB 


riojiHoe 

MMCJIO 

nMKcejioB 


Hmcjio 

aKTMBHblX 
J1MHMM 


riojiHoe 

HMCJIO 
J1MHMM 


1 


1125 (1080) /60i : 59,94i 


60 


2:1 Interlace 


33,75 


74,25 


1920 


2200 


1080 


1125 


2 


1125 (1080) /50i 


50 


2:1 Interlace 


28,125 


74,25 


1920 


2640 


1080 


1125 


3 


750 (720) / 60p : 59,94p 


60 


Progressive 


45 


74,25 


1280 


1650 


720 


750 


4 


750 (720) /50p 


50 


Progressive 


37,5 


74,25 


1280 


1980 


720 


750 


5 


1125 (1080)/24sF:23,985sF 


48 


Progressive (sF) 


27 


74,25 


1920 


2750 


1080 


1125 


6 


1125 (1080) /30p 


30 


Progressive 


33,75 


74,25 


1920 


2200 


1080 


1125 


7 


1125 (1080) /25p 


25 


Progressive 


28,125 


74,25 


1920 


2640 


1080 


1125 


8 


1125 (1080) /24p 


24 


Progressive 


27 


74,25 


1920 


2750 


1080 


1125 


9 


525 (480) / 59,94i 


59,94 


2:1 Interlace 


15,734 


27 


1440 


1716 


486 


525 


10 


625 (575) / 50i 


50 


2:1 Interlace 


15,625 


27 


1440 


1728 


576 


625 



ripuMeHaHMe: 

• flonoHHMTenbHbie ycrpoMCTBa v\ Ka6enM, noKaaaHHbie Ha pMcyHKe, ne Bxoflni b flaHHbiM KOMnneKT. 
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AyAMO CMma/ibi, noAAep>KMBaeMbie annaparoM 



OopiuiaT CMmajia 


HacTOTa 

AMCKpeTMSaMMM 


Hmcjio 
611TOB 


AyAMO 
KaHanbi 
(KaH.) 


CMHXpOHM3MpOBaH/He 
CMHXpOHMSMpOBaH C 

BMAeo cMmanaMM 


1125(1080)/60i:59,94i:50i 

1125(1080)/30p:25p:24p:24sF:23,985sF 

750(720)/60p:59,94p:50p 


48 


20 6nT/ 
24 5nT 


16 


CnHxpoHnanpoBaH nnn 

He CHHXpOHH3HpOBaH 


525(480)/59,94i 
625(575)/50i 


48 


20 5nT/ 
24 5nT 


16 


CUHXpOHHanpOBBH 



ripn ycTBHOBKe 3T0M nnaibi coeflUHmeneM b coBMecTHMbm flucnnew ee ayflno ycTBHOBKH Moryi BbinonHnibCfl 
3THM flucnneeM. (OTHOcmenbHO flHcnnen, npoueflyp yciaHOBKH w flpyrux noflpoBHOciew o5paLMaMTecb k 
HHCTpyKi4MM no 3KcnnyaTai4nn ocHOBHoro 5noKa flucnnen.) 



o 
o 

CL 



B MeHK) 3ByKa A^cnnen 



J) BbixoA 3ByKa S 



JleB. KaHan 



ripaB. KaHan 



BbiBOfl 3ByKa 



MHfll/IKaTOp ypoBHfl 



HopMannaoBaTb • 

MSMeHMTb ^ 

Bbi6op 



KaHan 1 



Kanan 2 



BKJl 



BblKH 



Boaepar 



OTo6pa>KeHMe MHAMKaropa ypoBHn 



1 Kan. 

2 KaH. 

3 Kan. 

4 Kan. 



9 Kan. 

10 KaH. 

11 Kan. 

12 Kan. 



1-8 KaH. 



9-16 Kan. 



ri 
\ 



JleB. Kana/i: Bbi6npaK)TCfl SDI ayflno Kananbi, curHanbi 

KOTopbix 5yflyT BbiBOflHTbca nepea nesbiM 

KaHan flucnnen. 

Kananbi c 1 no 16 

(HananbHafl ycTanoBKa: Kanan 1) 
ripaB. Kanaji: Bbi6npaioTCfl SDI ayflno Kananbi, curHanbi 

KOTopbix 5yflyT BbiBOflnibca nepea npaBbm 

Kanan flucnnen. 

Kananbi c 1 no 16 

(Hananbnan ycianoBKa: Kanan 2) 
BbiBOA3ByKa: YcTanaBnuBaeTCfl, BKnwHUTb nnn 

BbiKntoHMTb BbiBOfl SDI ayflno 

(nananbnan ycianoBKa: BKn.). 
MHAMKaTop ypoBHn: 

OTo5pa>KaeTCfl HHflUKaiop ypoBnn SDI 

ayflMO. 

BbiKn., Kananbi c 1 no 8 (1-8 Kan.), Kananbi c 
9 no 16 (9-16 Kan.) 
(Hananbnan ycianoBKa: BbiKn.) 



0 aB fs 



in 
/ 



-20 aB fs (0 aB) 



5 Kan. 

6 Kan. 

7 Kan. 

8 Kan. 



13 Kan. 

14 Kan. 

15 Kan. 

16 Kan. 



1-8 Kan. 



9-16 Kan. 



Ceepxy noKaaan flMcnneii aKpana flna 1-8 Kan. m 9-16 Kan. 



ripMMeHaHMn: 

• BbiBOfl ayflMO ci/imanoB 6yfleT npi/iocTaHOBneH, ecni/i Syflyi BBOfli/iica ci/imanbi, oTni/iHaKDifli/ieca ot 
cumanoB, nepeMi/icneHHbix b pasflene "Ayfli/io ci/imanbi, noflflep>Ki/iBaeMbie annapaioivi". 

• noflo6HbiM o6pa30M BbiBOfl ayflMO cMmanoB 6yfleT npMocTaHOBJieH, ecnn 6yfleT Bbi6paH Kanan, 
KOTopbiPi He aBnaeica oflHUM m KaHanoB cpeflu cumanoB SDI. 
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3acTepe>KeHH5i L140AO 6e3neKM 

(o6ob';13KOBO AOTpMMyMTGCb Yx ) 



YBArA! 

• He HaMaraMTecb po36paTii a6o MOAMctiiKyeaTM a^hmm Biipi6. 

L|e MO>Ke npusBecTM flo BUHUKHeHHn no>Ke>Ki, ypa>KeHHn cipyivioM a6o noiuKOfl>KeHHn nnain. 

• ripM nonei 3anaxy A>^My, p,\abh\ax sanaxie a6o HesBimaMHiix LuyMie niA nac po6oTii HeraPiHO BMMKHiTb 
n/iasMOBMM Ai^cnjieii. 

BuMKHiTb flucnnew la BiflKnioHiTb lUHyp >KHBneHHn Bifl poaeiKH. 

li|o6 yHMKHyiM BMHMKHeHHn no>Ke>Ki a5o ypa>KeHHfl cipyivioM, o5oB'fl3KOBO BUMKHiib >KMBneHHn flMcnnen. 

• LL|o6 yHMKHyTM ypa>KeHH5i crpyMOM ra Ihiumx npo6jieM, BiAX/iioHiTb lUHyp >KiiBJieHHn bIa poseTKM 
SMiHHoro CTpyiuiy. 

• EyAb JiacKa 3BepHiTbC5i y Ham cneuianisoBaHMM bIaai-h 3 o6cJiyroByBaHH5i p,nf\ BcraHOBJieHHn a6o 
3aMiHM AaHoro Biipo6y. 

flnn o6cnyroByioHoro nepcoHany: 

riepeA BMMMaHHnM a6o BCTaHOBJieHH5iM nnaTM repMiHaniB o6ob'5)3kobo BMMKHiTb >KMBJieHH5i A^cnjien 
Ta BiAKJiiOHiTb LUHyp >KMBJieHH5i Bip, po3eTKM 3MiHHoro CTpyiuiy. 



3acTepe>KeHH5i uxo/xo BMKopMcraHH^i 

• He TopKaMTecb KOHTaicTiB 3'eAHyBaHa pyKaiuiM. 

li|o5 yHUKHyin noiuKOfl>KeHHfl nnain Bifl eneKipocTainHHoro aapnfly, nepefl tum ak bsatm m b pyKH, 
flOTopKHiibCfl cnepmy flo Meianesnx BMpo5iB, Hanpnioiafl, cianbHoro CTena>Ka, flna Toro, mo5 shath a ce5e 
sapflfl. 

• flji5i niAK/iiOHeHH5i BMKopMCTOByPiTe Ti/ibKM AOASHMM Ka6enb a6o peKOMeHAOBani p,eTan\. 

li|o6 yHMKHyiM noiuKOfl>KeHHn nnain, BUKopHCTOByMTe TinbKH peKOMeHflOBaHi fleiani. 



AKcecyapM 



YneBHiTbCfl, mo y KOMnneKTi nnain lepiviiHaniB HaflBHi HaciynHi aKcecyapn: 

□ HaKneMKa a noaHaHeHHflM lepiviiHaniB □ iHcipyKuifl a aaiviiHH nnain lepiviiHaniB 

(1 apKym) 




(flpuKpiniTb flany HaKJieMKy Ha BiflnoBiflHUM 
cnoT Ha aaflHiM naneni flucnnen.) 



□ Fbuhth X 4 




CO 

o 

.X 

'co 

Q. 
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niAKJ1K)HeHH5l 



HoMepM cnoTiB Ha naHe/ii p,\Acnneft, mo niAXOA^Tb a^^i Kpin/ieHHn nnam TepMiHanie. 



Moflenb i3 2 cnoiaivin 


Slot1, Slot2 


Moflenb i3 3 cnoiaivin 


Slot1, Slot2 (Slots He niflxoflnib) 



' L|5i njiara bmboaIb niATpMMye cepiio PF10 ra HacrynHi 
(BoHa He niATpMMye cepiY PS10 / PH10.) 









-i 


\ 


® 


® 








® „ - 


^ ® 


Jrr — . — (11 






Bumflfl nnasMOBoro flucnnen aaafly 
MOHITOP 




05naflHaHHfl 3 MO>KnnBicTK) 
npuMHflTTfl BxiflHoro cumany SD-SDI 
a6o HD-SDI. 
(HanpHKJiafl) 

npOC|3eciWHi HM CiyfliMHi 14HC|3pOBi 

BifleoMamiToclDOHM, npocfjeciMHi 
MOHiTopn (CRT, LCD, PDF) 



SD-SDI a6o HD-SDI 



PeKOMeHflOBaHi Ka5eni 

SD-SDI: KoaKcianbHMM Ka5enb 5C-2V Ha 75 Dm 
HD-SDI: KoaKcianbHMM Ka6enb 5C-FB na 75 Cm 
MaKcmvianbHa flOB>KHHa npn BHKopuciaHHi 
peKOMeHflOBanux Buine Ka5eniB 
SD-SDI: 200 m 
B paai BUKopucTaHHfl Ka5enio flOB>KMHOio MeHiue 
1 00 M Ta saTyxaHHflM 1 0 flB npn 1 35 Mfu 
HD-SDI: 100 m 
B paai BMKopucTaHHfl Ka5enK) flOB>KHHOK) Mehiue 
1 00 M Ta aaiyxaHHAM 1 5 flB npn 750 Mfu, 



npoc|3ecikiHHM 

14MC|3pOBHW 

BifleoMamiToclDOH 



@ 



□□□□□□□□□ □□□ 
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06naflHaHHn 3 MOKnuBicTio BUBOfly 
curnany SD-SDI a5o HD-SDI. 
(HanpuKJiafl) 

npo4)ecii?iHi Hn ciyfliwHi i4Hc|3poBi 
BifleoMarHiTo4)OHH, npo4)ecii?iHi MOHiiopn 
(CRT, LCD, PDP) 

L|fl nnaia HD-SDI TaKO>K MO>Ke npuMMain 
curHann SD-SDI i aBTOMainHHO Tx 

p03pi3HflTM. 



BiAeocMrnajiM, mo niATpMiuiyioTbcn npMcrpocM 



OopiuiaT cMmaxiy 


fV 
(Hz) 


OopiuiaT 
posropTKM 


fH 
(kHz) 


CnHxpocurHa;] 
(MHz) 


KiJibKicTb 

aKTMBHMX 

niKcejiiB 


3araJibHa 

KijIbKiCTb 

niKceJiis 


KiJibKicTb 

BKTMBHMX 

pnflKiB 


3arajibHa 

KijIbKiCTb 

p;iflKiB 


1 


1125 (1080) /60i : 59,94i 


60 


2:1 Interlace 


33,75 


74,25 


1920 


2200 


1080 


1125 


2 


1125 (1080) /50i 


50 


2:1 Interlace 


28,125 


74,25 


1920 


2640 


1080 


1125 


3 


750 (720) / 60p : 59,94p 


60 


Progressive 


45 


74,25 


1280 


1650 


720 


750 


4 


750 (720) /50p 


50 


Progressive 


37,5 


74,25 


1280 


1980 


720 


750 


5 


1125 (1080) /24sF:23,985sF 


48 


Progressive (sF) 


27 


74,25 


1920 


2750 


1080 


1125 


6 


1125 (1080) /30p 


30 


Progressive 


33,75 


74,25 


1920 


2200 


1080 


1125 


7 


1125 (1080) /25p 


25 


Progressive 


28,125 


74,25 


1920 


2640 


1080 


1125 


8 


1125 (1080) /24p 


24 


Progressive 


27 


74,25 


1920 


2750 


1080 


1125 


9 


525 (480) / 59,94i 


59,94 


2:1 Interlace 


15,734 


27 


1440 


1716 


486 


525 


10 


625 (575) / 50i 


50 


2:1 Interlace 


15,625 


27 


1440 


1728 


576 


625 



CD 
Q. 

is: 



ripMMiTKa: 

• 3o6pa>KeHe flOflaiKOBe o6naflHaHHfl la Ka5eni He Bxoflflib y flanuM KoivinneKT. 
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AyAiocMmajiM, mo niATpMiuiyioTbcn npMCTpocM 



OopMar ckirHaxiy 


HacTOTa bmGIpkm 

(KfM) 


Hmc/io 6iTiB 


AyAioKaHajiM 
(KaH.) 


CMHXpOHi30BaHO/He 
CMHXpOHiSOBaHO 3 

BiAeocumajiaMM 


1125(1080)/60i:59,94i:50i 

1125(1080)/30p:25p:24p:24sF:23,985sF 

750(720)/60p:59,94p:50p 


48 


20/24 5iTiB 


16 


CnHxpoHiaoBaHO a5o He 

CUHXpOHiSOBaHO 


525(480)/59,94i 
625(575)/50i 


48 


20/24 6iTiB 


16 


CnHxpoHiaoBaHo 



5^Kmo nnaia BUBOfliB BCTaHOBnroeTbCfl y cyiviicHy naHenb, iT ayflioHacipoMKH MO>KHa perynroBain aa flonoMorofo 
naHeni. (iHcjDopMauiK) moflo Biflo5pa>KeHHfl la HacipoKjBaHHfl, a TaKo>K iHiui flani, flUBiibCfl b iHcipyKuiT 3 
eKcnnyaiauiT flo naHeni.) 



B MeHK) «3ByK» Ha naHe/ii 



J) BbixoA3ByKaS 


■ 






JleB. KBHan 


< Kanan 1 ► | 


ripaB. Kanan 


< Kanan 2 ► | 


BbiBOfl SByKa 


< BKH >\ 


Hhfli/iKaTop ypoBHfl 


i BblKH M 


HopMannaoBaTb • • E 
MSMeHMTb ^ I ^ 

Bbi6op ▼ 


303BpaT 



JleB. KaHa/i: Bn5epiTb ayflioKanann SDI, cuman 3 akmx 
BUBOflMTHMeTbcn Ha niBMM Kanan naneni. 
Kanann 1-16 

(CTahflapTHe 3Ha>HeHHfl: Kanan 1) 
DpaB. KaHan: BM5epiTb ayflioKanann SDI, cuman 3 akhx 
BMBOflHTHMeibCfl Ha npaBnw Kanan naHeni. 
Kanann 1-16 

(CTahflapTHe 3HaHeHHn: Kanan 2) 
BbiBOA 3ByKa: Bivii^Kae/BMMMKae ayflioBMxifl SDI 

(CTahflapTHe 3HaHeHhfl: BKTI.). 
MHAMKarop ypoBHn: 

noKa3ye inflUKaTop piBHn ayflio SDI. 

BblKJl., Kanann 1-8 (1-8 Kan.), Kanann 

9 -16 (9-16 KaH.) 

(CTaHflapTHe 3Ha'HeHHfl: BblKJl.) 



BiAo6pa>KeHH5i iHAMKaropa p'ibhh 



1 Kan. 

2 Kan. 

3 KaH. 

4 Kan. 



1-8 Kan. 



9 KaH. 

10 Kan. 

11 Kan. 

12 KaH. 



9-16 Kan. 



\ r^^ — ^/ 

\ 1 0 flE noBHOi iiJKaJiM | / 



-20 aB noBHoY lUKa/iM (0 aB) 



5 Kan. 

6 KaH. 

7 Kan. 

8 Kan. 



1-8 KaH. 



Bnme 3o5pa>KeHO eKpan flna KananiB 1-8 KaH. Ta 9-16 
Kan. 



13 Kan. 

14 Kan. 

15 Kan. 

16 KaH. 



9-16 Kan. 



ripMMiTKM: 

• BuBefleHHa ayflioci/imany 6yfle npi/iayni/iHeHo, aKino Ha exifl noflafoibca 6yflb-aKi ci/imann, KpiM 
3a3HaMeHMX y posflini "AyfllocMmann, mo niflTpmviyKDTbca npucipoeivi". 

• BuBefleHHa ayfliocMmany 6yfle laK caivio npnaynnHeHo, aKino Bi/i6paHo KaHan, aKuPi ne Hane>KMTb flo 
flianaaoHy KananiB ci/imaniB SDI. 



CO 

o 

.X 
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Memo 
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Memo 
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